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REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° IX 
SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 52655300 Placa N° 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 


ro: 19082013 5415-6A 


Fecha del Título : 20-06-2013 


Placa Anterior N° 


CA 


Datos del Vehículo 


Categoria : L5 Año Fabric. : 2013 
Marca : ARGOS Año Modelo : 2013 
Modelo : MG125 

Color : AZUL 

Número de VIN : 8U1M22CSFDA001800 

Número de Serie : 8U1M22CSFDA001800 

Número de Motor : 162FMJ0503213711 

Carrocería : TRIMOTO PASAJEROS 

Potencia : 909000 

Form. Rod. : 3X1 

Combustible : GASOLINA 


Asientos : 3 Cilindros : 1 Cilindrada : 0.149 
Pasajeros : 2 Longitud : 2.85 P. Bruto : 0.49 
Ruedas : 3 Altura : 1.7 P. Neto: 0.24 
Ejes: 2 Ancho : 1.35 Carga Util : 0.25 
Apra epee: p ell 
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